Обзор Wall Scanner: точность магнитометра, сценарии использования и приватность
Полный обзор Wall Scanner & Metal Detector: точность магнитометра, реальные сценарии использования, ограничения и приватность. Без аккаунта и рекламы.
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Обзор Wall Scanner: насколько хорошо на самом деле работает магнитометр?
Если вы когда-нибудь искали обзор приложения для поиска стоек в стене, вы почти наверняка натыкались на запутанную смесь восторженного маркетинга и гневных отзывов на одну звезду. Правда о сканерах стен на базе смартфона неоднозначна: для одних задач они действительно работают, а на других действительно проваливаются. Этот обзор Wall Scanner & Metal Detector даёт полную картину: точность, сценарии использования, ограничения и приватность.
Скачайте бесплатно для iPhone (App Store) или Android (Google Play) — без рекламы и без регистрации.
Что Wall Scanner & Metal Detector делает на самом деле
Приложение использует встроенный в телефон магнитометр — тот же чип, что обеспечивает работу компаса, — чтобы фиксировать возмущения локального магнитного поля. Когда вы медленно ведёте телефон вдоль стены, приложение ищет в показаниях магнитометра всплески, соответствующие металлическим саморезам или гвоздям в гипсокартоне. Поскольку гипсокартон крепится к стойкам металлическими саморезами через равные промежутки, эти всплески косвенно выдают расположение стоек.
В приложении есть три отдельных режима:
	Режим поиска стоек: оптимизирован для медленного сканирования стены. Показывает график магнитометра в реальном времени. Всплески на графике указывают на металлический крепёж, а значит и на положение стоек.
	Режим металлоискателя: выводит «сырые» показания в микротеслах. Полезен для обнаружения любого ферромагнитного металла поблизости, включая трубы и скрытую арматуру.
	Режим измерителя ЭМП: показывает полную величину магнитного вектора. Регистрирует магнитную составляющую электромагнитных полей от проводки и бытовой техники.

Точность: что показывают тесты
В тестах на современном гипсокартоне поверх деревянного каркаса:
	Приложение верно определило положение стоек в 80–90 % случаев, где использовались саморезы по гипсокартону (современное строительство)
	Ложные срабатывания возникали рядом с металлическими трубами, распределительными коробками и угловыми профилями
	Качество работы падало на старых стенах с меньшим количеством крепежа (только гвозди, штукатурка по дранке)
	Стены на металлических профилях (коммерческое строительство) давали широкие непрерывные показания вместо отдельных всплесков

Качество магнитометра заметно различается у разных моделей телефонов. У флагманских iPhone и топовых Android-смартфонов датчики чувствительнее, чем у бюджетных устройств.
Сценарии использования: где приложение блистает
Повесить картину или лёгкую полку
Для лёгких нагрузок (до 5 кг) приложения на телефоне вполне достаточно. Находите всплеск, отмечаете стойку, вкручиваете саморез. Это идеальный сценарий: быстро, доступно, без всякого оборудования.
Проверка перед сверлением
Даже пользуясь аппаратным детектором стоек, многие профессионалы делают быстрое сканирование телефоном для перекрёстной проверки. Оба метода часто подтверждают друг друга и иногда выявляют ложные срабатывания, которые пропустил прибор.
Поиск труб и металла
Режим металлоискателя действительно полезен для обнаружения ферромагнитных труб (стальных и чугунных водопроводных и газовых линий) перед резкой или сверлением там, где они могут проходить. Для медных и ПВХ-труб он бесполезен.
Картирование электромагнитных полей
Режим ЭМП помогает выявить зоны повышенной магнитной активности возле проводки, трансформаторов и приборов. Полезен как грубый ориентировочный инструмент, но не как измерительный прибор.
Ограничения: где приложение пасует
Оштукатуренные стены
В старых домах со штукатурными стенами металлического крепежа обычно меньше (либо использованы старые гвозди вместо современных саморезов), из-за чего сигнал слабее. На таких стенах обнаружение ненадёжно.
Тяжёлые нагрузки
Для монтажа больших телевизоров, ростовых зеркал или крупных шкафов всегда проверяйте результат аппаратным детектором стоек. Приложение — полезный первый заход, но при тяжёлых нагрузках ставки слишком высоки, чтобы полагаться только на него.
Обнаружение цветных металлов
Медные трубы, алюминиевые гофры и латунная арматура надёжно не обнаруживаются. Магнитометр эффективен только для ферромагнитных металлов.
Глубоко расположенные стойки
Если между крепежом и поверхностью лежит толстый слой материала (например, плитка поверх подложки поверх гипсокартона), сигнал значительно ослабевает.
Приватность: какие данные собираются?
Wall Scanner & Metal Detector собирает ноль пользовательских данных. Приложение:
	Не требует аккаунта или адреса электронной почты
	Не запрашивает разрешение на геолокацию
	Не отправляет показания датчиков ни на какой сервер
	Полностью работает офлайн, в режиме полёта
	Не содержит ни аналитических, ни рекламных SDK

Единственное необходимое разрешение — доступ к датчикам, и только пока приложение открыто на экране. Это необходимый минимум для его работы.
Сравнение с аппаратными детекторами стоек
Аппаратный детектор за 30 долларов использует ёмкостный принцип: он улавливает изменения плотности, а не магнетизм. Благодаря этому он находит край стойки даже там, где на этой глубине нет металлического крепежа. Приложение на телефоне так не умеет. Однако:
	Телефон всегда с вами в кармане — не нужно покупать отдельное устройство
	Приложение бесплатно, а приличный аппаратный детектор стоит от 15 до 80 долларов
	При бытовом использовании разница в точности на практике редко имеет значение

Итоговый вердикт
Wall Scanner & Metal Detector заслуживает уверенной рекомендации для домашних работ. Приложение честно говорит, что именно оно измеряет, показывает «сырые» данные и не скрывает своих ограничений. Для повседневного развешивания вещей в домах с современным гипсокартоном оно работает надёжно. Для профессиональных задач и тяжёлых нагрузок используйте его как первый заход и проверяйте прибором.
Скачать бесплатно: App Store (iPhone) | Google Play (Android)
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